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O Parque Altos da Baronesa é uma área de preservação da Prefeitura de São Paulo no Jardim Ângela, na zona sul da cidade, na região dos mananciais da Represa Guarapiranga. É um parque urbano municipal: não é uma unidade de conservação da Lei 9.985/2000 e não aparece no cadastro nacional de unidades de conservação (CNUC).




	Ficha	Dados
	Nome	Parque Altos da Baronesa
	Tipo	Parque urbano municipal (não é unidade de conservação)
	Administração	Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), da Prefeitura de São Paulo
	Endereço	Entre a Avenida Bernardo Goldfarb, a Rua Barão de Comorogi e a Rua Duquesa de Tancos, Jardim Ângela
	Subprefeitura	M’Boi Mirim
	Área	24.428,91 m² (cerca de 2,4 hectares)
	Criação	Inaugurado em 20/06/2012; Decreto 53.228/2012
	Horário	Fechado à visitação; visitas científicas com agendamento (página consultada em 26/10/2026)





Os dados do quadro vêm da página do parque na Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, consultada em 26 de outubro de 2026.




Onde fica




O parque fica entre a Avenida Bernardo Goldfarb, a Rua Barão de Comorogi e a Rua Duquesa de Tancos, no Jardim Ângela, na área da Subprefeitura de M’Boi Mirim. Ocupa um terreno que sobrou do loteamento do condomínio Alto da Baronesa, segundo a prefeitura.




O que tem




Segundo a prefeitura, o parque tem um trecho de Mata Atlântica em estágio inicial de recuperação, campo, brejo, plantas aquáticas e dois lagos. A página cita aves como o jacuaçu, o tucano-de-bico-verde e o beija-flor-de-fronte-violeta, e anfíbios como o sapo-cururu. O parque é fechado ao público; só há visitas científicas agendadas.




Como foi criado




O parque foi inaugurado em 20 de junho de 2012, pelo Decreto 53.228/2012, segundo a prefeitura. Tem conselho gestor, com representantes da sociedade, dos trabalhadores e da prefeitura.




Os parques naturais do estado, que são unidades de conservação, estão em Parques naturais de São Paulo.




Resumo: principais perguntas e respostas




Onde fica o Parque Altos da Baronesa? No Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, perto da Represa Guarapiranga.
 
 O parque é unidade de conservação? Não está no CNUC; a prefeitura o trata como área de preservação.
 
 Pode visitar o parque? Não; ele é fechado ao público, com visitas científicas agendadas.
 
 Qual é a área do parque? 24.428,91 m², cerca de 2,4 hectares.
 
 Quando o parque foi criado? Em 20 de junho de 2012.
 





Fontes





	Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Parque Altos da Baronesa. Consultado em 26 de outubro de 2026.





Sobre este ebook
123 Ecos. Parque Altos da Baronesa: área de preservação no Jardim Ângela (São Paulo). Disponível em: https://123ecos.com/docs/parque-altos-da-baronesa/. Gerado em 13/11/2026.
Uso permitido: leitura, uso em aula e citação com a fonte. Uso comercial ou republicação precisam de autorização (contato@123ecos.com.br).
Créditos das imagens: junto de cada imagem.
Textos deste ebook
	Parque Altos da Baronesa: área de preservação no Jardim Ângela (São Paulo). Disponível em: https://123ecos.com/docs/parque-altos-da-baronesa/. Versão de 29/10/2026.

OEBPS/sumario.xhtml
Sumário

		Parque Altos da Baronesa: área de preservação no Jardim Ângela (São Paulo)

		Sobre este ebook





